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1 . SAFETY INSTRUCTIONS 



This product has been designed and manufacteured according to FDA regulations "title 21, CFR, chapter 1, subchapter J, based on the Radiation 
Control for Health and Sefety Act of 1968", and is classified as class 1 laser product. There is not hazardous invisible laser radiation during operation 
because invisible laser radiation emitted inside of this product is completely confined in the protective housings. 

The label required in this regulation is shown 0. 

# CAUTION 

- DO NOT REMOVE THE PROTECTIVE HOUSINGS USING SCREWDRIVER. 

- USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY 
RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. 

- IF THIS PRODUCT DEVELOPS TROUBLE, MAKE A CONTACT WITH OUR SERVICEMAN' AND DO NOT USE THE PRODUCT IN A 
TROUBLED STATE. 




.CAUTION •ACHTUNG .OBSERVERA .ADVARSEL 




(D 




"VAR04TUS1 Suofakoteloa ei saa avata. Latte 
sisattaa iaserdiodin. io^a lahett^ (nakymatonta) 
silmille vaarallista lasefsateilya.' 




© THIS LABEL IS ATTACHED TO THE PLACE AS ILLUSTRATED TO INFORM THAT THE 
APPARATUS CONTAINS A LASER COMPONENT. 



® DIESE AUFKLEBEMARKE 1ST AN DEM IN DER ABBILDUNG GEZEIGTEN ORT 
ANGEBRACHT UM DARAUF HIN2UWEISEN, DASS !M INNERN DES GERATS 
EINE LASER-KOMPONENTE BEFINDET 



® PASKRIFTEN SITTER PA APPARATEN SOM VISAS SOM UPPMANING OM ATT 
APPARATEN OMFATTAR EN INBYGGD LASERKOMPONENT. 



® DETTE M/ERKAT ER ANBRAGT SOM VIST I ILLUSTRATIONEN FOR AT ADVARE 
BRUGEREN OM AT APPARATET INDEHOLDER EN LASERKOMPONENT. 

® DETTE M/ERKAT ER SOM VIST PA ILLUSTRATIONEN ANBRAGT PA INDERSIDEN AF 
TOPD/EKSLET FOR AT ADVARE BRUGEREN OM AT YDERLIGERE FREMTR/ENGEN 
VIL V/ERE FORBUNDET MED FARE FOR AT UDS/ETTE SIG FOR LAS ERSTR AUNG. 

ADVARSEL - BETJENING AF ANDRE KONTROLLER OG REGULATORER ELLER 
BENYTTELSE AF ANDRE FREMGANGSMADER END BESKREVET HERI ER FOR- 
BUNDET MED FARE FOR UDS/ETTELSE FOR LASERSTRALING. 



VARNIG; APPARATEN INNEHALLER LASER KOMPONENT MED 
STRALNING OVERSTIGANDE KLASS 1 

“ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRALING VED ABNING NAR 
SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGA 
UDSAETTELSE FOR STRALING” 

@“VAR0ITUS! SUOJAKOTELOA El SAA AVATA. LAITE SISALTAA 
LASERDIODIN. JOKA LAHETTAA (NAKYMATONTA) SILMILLE 
VAARALLISTA LASERSATEILYAT 



2 






CD-701/RC-701/RC-1 



2. SPECIFICATIONS 

i±m 



Disc 

Audio channel 
Quantization 
Sample rate 



B or 12-cm CD 
2 

16-bit linear 
44.1 kHz 



Playback frequency range 



20 Hz -20 kHz 

Pickup Linear motor driven 

Audio output level 

Line output +4 dBm (XLR, balanced, 600-ohm), internally 
adjustable within 0 and +8 dBm 

Monitor output 



HEADPHONES 



4 mW max, (1/4" stereo, unbalanced, 8-ohm) 
MONITOR 0 dB (1/4'' stereo, unbalanced, 10-kohm) 
Connectors 

OUTPUT XLR 
DIGITAL OUT 



RCA 

PHONES/MONITOR 

1/4" stereo phone 
REMOTE OIN, 8-pin 
TO CONTROL UNIT 



D-sub, 25-pin 

AC IN lEC standard, 3-wire type 

Power requirements 
USA/CANADA 



120 VAC, 60 Hz 
U.K./AUSTRALIA 

240 VAC, 50 Hz 
EUROPE 220 VAC, 50 Hz 

GENERAL EXPORT 

100/120/220/240 VAC, 50/60 Hz 
Consumption 23 W 

Dimensions (W x H x D) 

CD-701 220 X 130 X 490 mm (8-11/16" x 5-18" x 

13-5/16") 

RC-7 21 2 x 37 X 1 50 mm (8-3/8" x 1 -7/1 6" x 

5-7/8") 

Weight 

CD-701 9.5 kg (20-15/16 lbs.) 

RC-7 1 kg (2-3/16 lbs.) 



TYPICAL PERFORMANCES 
- CO-701 - 

Playback frequency response 

20 Hz to 20 kHz,±1 dB 
Signal-to-noise ratio 

96 dB (IHF A-weighted) 

Distortion 0.008 % (at 1 kHz, maximum level) 

Channel separation 

90 dB (at 1 kHz, maximum level) 

Audio rise time 

Virtually 0 sec. with RAM buffer (optional) 
0.3 sec. without RAM buffer 
Access time Less than 2 sec. 

Cue level -72/-66/-60/'54 dB, switchable 



- RC-7 - 
Pitch control range 

+/- 6 % 

Pitch control step 

0,1 % 

RC-701 
Audio output 

Headphones 1 W max. (1/4" stereo phone jack, 80-ohm) 
Monitor 0 dB (1/4" stereo phone jack, 10-kohm) 
Connectors 

PHONES/MONITOR 

T/4" phone jack 
AUDIO IN D-sub, 25-pin 

PLAYER UNIT 

D-sub, 25-pin 
ACCESSORY 2 

D-sub, 15-pin 

AC IN I EC standard, 3-wire 

Power req uirements 

USA/Canada 120 VAC, 60 Hz 
U,K./Australia 240 VAC, 50 Hz 
Europe 220 V AC, 50 Hz 
General Export 

100/120/220/240 V AC, 50/60 Hz 
Power consumption 

30 W 

Dimensions (Wx H x D) 

370 X 1 10 X 251 mm (14-9/16" x 4-5/16" x 
9-7/8") 

Weight 5.0 kg (11 lbs.) 

Typical Performances 
Pitch control range 

+/- 6 % 

Pich control step 0.1% 

Cueing accuracy 1 frame (13.3 msec.) 

Baud rate 1 200, 2400, 4800, 9600 bps, switchable 

Changes in specifications and features may be made without 
notice or obligation. 
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3. OPTIONAL SETTINGS 



3'1 . Output Level 

VR102 and VR202 on the Audio PC Board inside the 
CD-701 allow to change the output level of the left and 
right XLR connectors, respectively. As you turn the 
adjustment resistors clockwise the level increases up to 
+8 dBm. Turning them counterclockwise decreases the 
level. Turned fully counterclockwise they mute the out- 
puts. They are set to center for +4 dBm before shipping. 
The CD- 701 monitor output level is not changeable. 

3-2. Monitor Operation 

Jumper connector S1 on the Audio PC Board is used 
to switch the XLR connectors so they are hot both in 
ON LINE and MONITOR modes ("Single Cue"). 

3-3. Tray Speed 

VR301 on the Mech PC Board is used to change the 
tray speed. Turning VR301 clockwise allows the tray to 
open and close all the more faster. Its counterclockwise 
rotation slows the speed. 

3-4. Installation of the BU-1 RAM Buffer 

Plug the BU-1 card into the connector on the Main 
PC Board inside the CD-701 as shown, then fasten the 
BU-1 in place using the mount bracket supplied with the 
BU-1, 



3 ~ 1. h U-f 

fcT- * PCB ®TP5S?(LGND PbI® 

3-2. 

PCB VR102(Lch).VR202(Hch){ ElS- 

• r-? h )® 

+7dBin*-Cig^-C§, SB|3t:?[S]-|^lc 

0-f < fj: ^ tt. 

3-3. y •r<y 




Fig. 3-1 



PCBO^^i':?-* SI (1213-1) =£I2107^EP-C^ 

C'<yy7..rt> h) 

3-4. RAM*/<>y7r (B U - 1 ) 

E13-2otSrc ^ '( y ♦ yy y 

D(!3Wl:)TTSV\ 







'■^1 
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Fig. 3-2 BU-1 Buffer Installation 
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- PRECAUTIONS - 



4. CHECKS AND ADJUSTMENTS 

rnwnmm: 

C 1 



1. Pickup A$s'y 

7-1, Assy Removal and RelnstaUation 

Before removing the pickup ass'y from the main PCB, be sure to 
solder-bridge the connector wires shown in the inset of Fig. 4-1, 
to prevent the laser diode from being electrostatically damaged. 



1 . t° ASS'Y^TOl '{Col 

(1) . b' -y ^ • T -y kss’mwmif. W L 



After replacing the pickup ass'y, be sure to unsolder the antistatic 
bridge. Or else, the diodo does not function. 



c 



• Before servicing the pickup Ass’y be sure to prevent electro- 
static -induced destruction by earthing not only test equipment 
in use but also yourself as shown in Fig. 4-2. 

* Bectrostatic charge drastically shortens the operating life 
of the laser diode or possibly results in its destruction. 

• Don't touch the plated portion of the flat cable end directly 
with fingers. 

• Use care not to break the flat cable. 



• Soldering must quickly be achieved at less than 30 W, 320°. 







f y? • T y 7" ASS'Y^-^-f >• PCB*' <t § ii, U- 

^ - v<Dwmsmvi±<o-tzib, 'B-rmA - 1 ® 

tti, w-if- • fKD 

y ■7^'^i.LTTfc'si.'. y 

#fy7 . ryy Ass’Y*®:t3K'7ii^ic(i. iiij^gg^KSS 

A#T - X «-{f 1. 

±LtTSi.\ (ia4-2#fii) 

* u—^- ’ Kii. 

<(ST. *bli5SfaL.J1-©m«L-CTS'.'. 

#7 y y h . y 

tSt'-CTSV'. 

#7 y y I- • 

LTTSl'. 

•4^ffl7-r(i3 0W3 2 0° C&CT^mL. 




Fig. 4-2 
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1~2. Laser Diode Check — "/ op" (Intensity Optimum) Check 



To check that the laser diode is not electrostatically damaged, 
put the player into play, measure voltage at both ends of R401 
(22 ohms) on the Main PC6, calculate to obtain amperage value 
(I = VR401 fll ohm). If the obtained value is 10 mA or much 
higher than the "I op" value indicated on the pickup Ass\, it is 
possible that the laser diode is defective. 

* Reading the indication on the pickup 
(Example) 



— > (Serial No.) 



— V "I op" value 72.2 mA 



1 44 76 - 
72 2 - 



1-3. Other Cautions 

• Keep your eyes 30 cm or more away from the objective to 
protect them from laser radiation. 

• Don't touch laser diode pins, LD plate, circuit components, 
directly with fingers. 

• Don't try to adjust or d isassemble the pickup itself. 

• Use care not to drop or give any shock to the pickup Ass'y. 

• Don't perform any servicing in dusty place. Also prevent high 
temperature and high humidity. 

• When lifting, moving, and replacing the Ass'y be sure to hold 
the A and B portions shown In Fig. 4“3. 

Especially, don't touch with fingers or give any pressing force 
to the actuator, photodetector, and LD plate. 

• Don't touch the objective with fingers. 






B 



Fig. 4-3 

1-4. Cleaning the Objective 

A stained objective lessens reproduction performance. Apply 
isopropyl alcohol to a good lens cleaning paper (such as KODAC 
products) and wipe the entire surface of the objective. Wipe off 
any excess fluid with a dry cleaning paper. 



[ I opdntensity Optiniuni) filii 

iiClt, OR40K22 

Q) I =VR401/2 ) LT 

^ ASS’YiclHAS tiTV'5 I oMi- 

0 1 OuiARtiiJa L T V ' Y5 4 ' C i Lt-t. 

^ t-t. 

-7 T y ■> - 



— >■ NO. 

— >■ I op{B 7 2. 2mA 



1 4476 - 
722 - 



(3) . ^ ©flfaJilTO d t IZ&M LTT$ \ 

0 c m£LhgtLTT$(.\ 

• fv r V L^i:i.'TTS V'. 

9t'y7Ty-/ ASS’Y 1=, 

♦rf i . zHj ts. sJiflff, 

ltTTS'.\ 

il4-30Ag|liBi|5 

LDXy-bSfiii, 

0>ci^yyXlzli^^Hin^£l,^xTif‘\ 

(4) J4^ly >XomB 
>cmyyxizmm< t. 

yyX- 7 'J --yT"' '^-'•‘^-(kod 

ACl±iS!3?) (:: 4" V 7* p hVP . T n - j# L Tj®-'!! L, 

'i: 7 i -CTS V 
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2. Handling the Spindle Motor 



2. Xt°> FVl/* 



The Hall device in the spindle motor is liable to destructive 
static electricity. Prevent to touch the device directly with 
fingers. 



X hVi' • -t — — 

C t li® If TT S I \ 



4-1. adjustment OF MECHANICS 
4-1-1. Mech Ass'y Height Adjustment 
Refer to Figures 44, 4-5, and 4-6. 



4-1. 



1. Loosen screws B and D, and adjust screw A for an even, 
identical clearance at a and a . 



4-1-1. /tl ASS’Y 

* 04-4.4-5.4-6 



2. Retighten screw B, then retighten screw D until the upper 
end of the Mech chassis support comes into contact with the 
chassis. 



4-1-2. Positioning the Mech Ass’y Left/Right Ends 
Refer to Figures 44, 4-5, and 4-6. 



1. a. a ' 



1. Loosen screw B, then adjust hex. screw C for an even, identi- 
cal clearance at b and b'. 



2. Retighten screw B. 



4-1-2. /iJ ASS’Y tEP^rn 

4: 04-4.4-5.4-6 



1. b, b ' 

•y ^7 X . ^ 

2 . 




b’ 



a 

a’ 



Troy 



Front panel 



Fig, 4-5 



Side chassis 
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4-1-3. Clamper Height Adjustment 

1. Close the tray with no disc loaded, check that the clamper 
arm is pushed up, then turn power off, 

2. Manually open the tray, and adjust the screw shown so the 
clamper and sub-clamper assemblies position as shown in Figure 
4-7. After adjustment turn power on and push the clamper up 
and down to check for correct height, 

3. Load a disc and check for about 1 mm gap at 



4 - 1 - 3 . 

^■'7- • 

2. h y . i; y 

y'^- ASS' 4-7 oesicfi 5 J; -5 JC ;f 
m^m. ^•'7-=&5j-vL2~3isi^'7 
±T$-a-5^-f5. 



3. 




4-2. SERVO ADJUSTMENT 

•Test Disc; YEDS-18 

•Adjustment Points: MAIN PCB {Fig. 4-8) 

4-2-1. PLL Frequency 

1. In Stop open the disc tray. 

2. Connect GND to TP-2 (EFM). 

3. Connect frequency counter to TP-3 (PLL) and GNO, and 
adjust VR 5 for 4.40 +/- 0. 1 M Hz. 

(Switch the frequency counter's probe to "xIO", oscilloscope 
position.) 

4-2-2. Sled Balance 

1. In Stop close the disc tray with no disc loaded. 

2. Adjust VR6 for OV at between TP-1 (SO.O) and GNO. 



4-2. 

* h • 7=^ X : YEDS-18 

* mMmm ■. main pcb( s4-8 mm ) 

4-2-1. 

1. X F-yXlfetKcU 

2. TP-2(BFM) ^■GND 

3. TP-3(PLL) tGm?S(^rni^:^'>y:?-=^imi. 4.40± 

7 i';? -OX d - -y p X 7 

-7^ xlOGTMffl. ) 

4-2-2. XL'-y 




4-2-3. Tracking Balance 

1. Set the test disc. 

2. Start playing the first track. 

3. Connect GND to TE2 of TP-4. 

4. Adjust VR1 so tracking error signals at TP-4's TE1 shows 
such a waveform as shown in Fig. 4-9. 



4 - 2 - 3 . 

1. ■? X h • r'^’ X7S-fe.y 

2. -^X h • f'.f X70 1 

3. TP-40TE2 ^A.GND imtt. 

4. TP-40TE1 + D4-9);!.<0V 




Fig. 4-9 



1. X h •r'.r x7«L•C■^^-=£•M*•5. 

2. TP-l(SD.D)i GNDP^®®E*‘* OV ICtS.5t»|c VRO^^t 



4-2-4. Focus Balance 

1. Put the player into play mode. 

2. Connect the probe of jitter meter to TP-2 (EFM). 

3. Adjust VR2 for a jitter of 30 ns or less. 



4-2-4, 

2, • >-7®7'n-y^TP-2(BFM) (CjggS-rS. 

3. 30ns OTictSStfgfc ¥R2^KSg^5. 










4-2-5, Focus Offset 

After adjusting the focus balance, stop the player, 

2. Check for 0.2 V or less at between TP-4^s FE1 and GND. 

3. If reading values are out of spec, adjust again VR2. 
CAUTION: If VR 2 is readjusted repeat the 4-24 procedure. 



4-2-6. Focus Gain 

1. Put the player into play mode. 

2. Plug Into FE2 of TP-4 a 1.2 kHz/200 mV p-p signal coming 
from external generator via 4.7 kohm resistor (refer to Fig. 4-10). 

3. Adjust VR3 for SO’’ out of phase between TP-4's FE1 and 
external signal generator. 



4-2-7. Tracking Gain 

1. Put the player into play mode, 

2. Plug into FE2 of TP4 a 1.2 kHz/200 mV p-p signal coming 
from external generator via 4.7 kohm resistor (refer to Fig. 4-11). 



3. Adjust VR4 for 90^ out of phase between TP-4's FE1 and 
external signal generator. 



4 - 2 - 5 * " 7 :^ 

1 . 7s b y 

2. TP-4WE1 t 0.2V 

ct. 



4 - 2 - 6 . 

1 . 

2, 1.2KHz/200idVP-PO 
TP-4 ® FE2I-A;^7‘-5. ( a-io#® 

3. TP-4CDFE1 90 ° VR3 

4 - 2 - 7 . yrn^ 






1. 

2. ^gP^JS§Sc^D4.7KQ®igiS:^^>LT 1.2KHz/200cVP-PO 

TP-4 ®TE2 ( 04-11#M) 

3. TP-40TE1 90 ° \Z.fl6Xo VR4 
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4^3. AUDIO ADJUSTMENTS 

*Test Disc: YEDS-18 
* Adjustment Points: AUDIO PCB (Fig. 4’8) 



4-3. ;t-x^:tSgSg 



* h • 7 "^ X ^ : YEDS-18 




WilSpir : AUDIO PCB(04-8 #fi3) 




Fig. 4-8 



4-3-1. Monitor Output Level 

1. Connect AC level meter to the stereo phone jack on the 
player's rear. 

Z Start playing the second track of the test disc. 

3. Adjust VR102 (L ch) and VR202 {R ch) for +22 dBm as 
indicated on the AC level meter. 

4-3-2. Line Output Level 

1. Connect AC level meter to XLR type OUTPUT on the 
player's rear. 

2. Have the player start playing the second track of the test 
disc. 

3. Adjust VR102 (L ch) and VR202 (R ch) until the level meter 
reads +22 dBm. 

4-3-3. Distortion Check 

1. Connect distortion meter to XLR type OUTPUT on the 
player's rear. 

Z Have the player start playing the second track. 

3. Adjust VRIOI (L ch) and VR201 (R ch) until the meter 
shows a minimum distortion. 

Limitation: 0.008% or less 



4-3-1. 




1. x*rW:t • AC - 

2. rx h • 

3. +18dBni VR103(Lch) , VR203{ 

Rch)^l^^'^a. 



4 

4-3-2. 



1 . XLR AC 

2. h . f'>f 

3. +22dBin VR102(Lch) , VR202( 

RcW^HSg-r^. 



1. XLR 

2. xx h . 

3. VR101(Lch).VR201(Rch) 
0.008 %WF 
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5. BLOCK DIAGRAM 



MECHA PCS 
MecHA PCS as 
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6. 1C BLOCK DIAGRAMS 

icy'a y^ ■ 



CXA1081M 




CXA1082BQ 




TC9125BP 



TC4053BP 





CXD1125Q 



>iPD41464C-i5 





M5M82C55AP-2 M5L8279P-5 













PCM54HP 



CXK5816M-15L 





DATA 

I/O 

PORT 



MBM27C256 




MB8464-15LL-P-G 
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t V/ I 




;jPD75P108CW 




JJPD75206CW 
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;jPD65024 



1 



I 









pPD7566CS 




TA7291 P 
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H064180R1 






TC74HC74P TC74HCt38P TC74HC139P 





HD74LS247P TC74HC374A-P TC74HC595P 



BCD -TO -SEVEN- SEGMENT DECODER DRIVER OCTAL D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3 STATE OUTPUT 

















TC74HC86P 



TC74HC125AP 

JJPD74HC125C 



MC10125 



MC1648 













PARTS LISTS SECTION 






NOTES 

As regards the resistors and capacitors, refer to the circuit 
diagrams and the PCB ass'y drawings contained in this manual. 



* Parts marked with * require longer delivery time. 

* A Parts marked with this sign are safety critical components. 
They must always be replaced with identical components - refer 
to the TEAC Parts List and ensure exact replacement. 

* PC boards shown viewed from parts side. 






< 

3. AEnCi^^^It^Ml^g|5p°pT'To 

T -y ^ ti:^:<7)gl^p°p L XT ^ t'o 










EXPLODED VIEW-1 
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•i 



ref.no. 


PARTS NO. 


DESCREPTION 




REMARKS 


1- t 


*5801 161700 


BONNET 






1- 2 


*5800612400 


SCREW, M3X8 (BLK) 






1- 3 


*5200267000 


AUDIO PCB ASSY 




Refer to pages 37 & 49 


1- 4 


*580! 161500 


BRACKET, AUDIO PCB 






1- 5 


*5730031400 


HEATSINK(A) 






1- 6 


*5200266400 


HS PCB ASSY 




38 & 50 


1- 7 


*5200271 100 


HS2 PCB ASSY 




38&50 


1- 8 


*5801 1 15501 


SUPPORT, MECHA CASSIS 






1- 9 


5334051 100 


PLUG,XLR CON. HA16RD-3P 






I-IO 


*5801 161 100 


PANEL, REAR 






i-i 1 


A 5302108100 


SW, SEESAW SDDTAl-A-2 






I>I2 


*5200266800 


POWER SW PCB ASSY 




37&53 


I-I3 


*5200266900 


D.OUT PCB ASSY 




38&50 


1-14 


*5801 161400 


BRACKET, D. OUT PCB 






1-15 


*5200265300 


D-SUB PCB ASSY 




40& 51 


1-16 


*5801 160900 


CHASSIS, SIDE(L) 






1-17 


*5800002600 


SCREW, SHOULDER F 32-2B 






1-18 


A 5320052800 


TRANSFORMER, POWER U,US1 








A 5320052900 


TRANSFORMER, POWER (El 






1-19 


*5200265100 


DISPLAY PCB ASSY 




39&51 


1-20 


*5200265000 


KEY PCB ASSY 




40 & 51 


1-21 


*5801 161801 


PANEL, FRONT 






1-22 


5300052300 


SW(S),PUSH VHM-1SXM2KXC 






1-23 


5300052200 


SW(P),PUSH VHM-1S7M2KXC 






1-24 


5300052100 


SW(R),PUSH VHM-1S8M2KXC 






1-25 


*5801 162200 


F1LTER,FL 






1-26 


*5801 162100 


COVER, METER 






1-27 


*5801 162300 


SUPPORT, INDICATOR 






1-28 


*5800649100 


INDICATOR(C) 






1-29 


*5801 161900 


PANEL, DRESS 






1-30 


*5801099700 


BADGE, TASCAM 






1-31 


*5801 161000 


CHASSIS, SIDE(R) 






1-32 


*5801099800 


CUSION(A),FL 






1-33 


5730031500 


FOOT,T-G 






1-34 


*5801 161600 


COVER, BOTTOM 






1-35 


*5555570000 


BONNET, CUSH ION 






1-36 


*5200265200 


RAM PCB ASSY 




39&51 


1-41 


*5783073006 


SCREW, PAN S-TITE M3X6 






1-42 


*5780122610 


SCREW, PAN M2. 6X10 (BLK Nl) 






1-43 


*5780023006 


SCREW, BIND M3X6 (BLK Nl) 






1-44 


*5783613008 


SCREW, BIND C-TITE M3X8 (BLK 


Nl ) 




1-45 


*57801 12604 


SCREW, PAN M2. 6X4 (Nl ) 






1-46 


*5783543008 


SCREW, BIND P-TITE M3X8 (BLK 


Nl) 




1-47 


*5317003300 


NUT 






1-48 


*5785290100 


WASHER 






1-49 


*5780024010 


SCREW, BIND M4X10 (BLK Nl ) 






1-50 


*5785124000 


WASHER, LOCK M4 






1-51 


*5781814000 


NUT,M4 






1-52 


*5780053006 


SCREW, BIND SEMS-F M3X6 






1-53 


*5783603008 


SCREW, BIND P-TlTE M3X8 







Continued on page 28 
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EXPLODED VIEW-2 




I 



(| 



'I 



REF .NO. 


PARTS NO. 


DESCREPTION 


REMARKS 


2- 1 


*5801 166600 


TRAY 




2- 2 


*5801 162000 


PANEL, TRAY 




2- 3 


*5801 167300 


SUPPORT(R),TRAY 




2- 4 


*5801271400 


SPACER (A) 




2- 5 


*5801271500 


SPACER (B) 




2- 6 


*5801085600 


WIRE ASSY 




2- 7 


5801080300 


PULLEY,DRIVER 




2- 8 


*5801 175900 


SPRING(WD), TENSION 




2- 9 


5730029000 


BEAR1NG,T0K DR-22 




2-10 


*5801 167200 


PLATE, LOCK 




2-! ! 


*5801 166700 


TRAY SIPPORT(L) ASSY 




2-12 


*5801 167100 


HOLDER, BEARING 




2-13 


*5800790900 


SPRING, HOOK 




2-14 


*5800791000 


HOOK 




2-15 


*5801 167000 


BEARING, SLIDE 




2-16 


*5801 167600 


HOLDER, SHAFT 




2-17 


*5801084200 


SHAFT(T), GUIDE 




2-18 


*5801096900 


SHEET, RUBBER 




2-19 


*5801 176100 


BASE, CRAMP 




2-20 


*5801251900 


STOPPER, PU 




2-21 


*5200266000 


TR MOTOR PCB ASSY 


Refer to pages 38 & 51 


2-22 


5370008200 


MOTOR, DC MXN-F3FB09B 




2-23 


5801096000 


PULLEY, MOTOR 




2-24 


*5200266700 


MECHA PCB ASSY 


38&50 


2-25 


*5787000300 


SUPPORT, PCB SPLS-3 




2-26 


*5200271000 


TR ST PCB ASSY 


38 & 50 


2-27 


*5801 166400 


BLACKET,SW 




2-28 


*5801 165800 


MECHA CHASSIS ASSY 




2-29 


*5200265800 


TR CL SW PCB ASSY 


38 & 50 


2-30 


5801059800 


ROLLER 




2-31 


*5801059700 


HOLDER, ROLLER 




2-32 


*5801095900 


WASHER, RUBBER 




2-33 


*5801 195200 


STOPPER, TRAY 




2-34 


*5200265900 


TR OP SW PCB ASSY 


38 & 51 


2-35 


*5801 167500 


SHAFT, GUIDE 




2-36 


5800419200 


BELT, CAM CONTROL 




2-37 


5800848401 


GEAR(C) 




2-38 


*5801 166100 


PULLEY BRACKET ASSY 




2-39 


*5801251800 


SHEET, EARTH 




2-41 


*5780023006 


SCREW, BIND M3X6 (BLK Nl) 




2-42 


*5783703006 


SCREW, FLAT P-T ITE M3X6 (BLK ZN) 




2-43 


*5783683008 


SCREW, PAN P-T ITE M3X8 (Nl) 




2-44 


*5786002500 


E-RING,E-2.5 




2-45 


*57850 1 3000 


WASHER, M3 (0.5T) 




2-46 


*5786003000 


E-RlNG,E-3 




2-47 


*5786002000 


E-RlNG,E-2 




2-48 


*5780002008 


SCREW, BIND M2X8 




2-49 


*5780003006 


SCREW, BIND M3X6 




2-50 


*5780022603 


SCREW, BIND M2. 6X3 (BLK Nl) 





Parts marked with ^require longer delivery time. 
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CD-701 




EXPLODED 


VIEW -3 


: 

f. 

1 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCREPTION 


REMARKS } 


3- 1 


*5801 167400 


SUPPORT, SPINDLE 




3- 2 


*580 1060600 


HOUSING, MOTOR 




3- 3 


*580 1 057500 


COIL SUPPORT ASSY 


t 


3- 4 


*580 1 096900 


SHEET, RUBBER 




3- 5 


*580 1057400 


STOPPER, ROTOR 




3- 6 


5801 1 17100 


MAGNET RING ASSY 




3- 7 


5801 169800 


TURN TABLE ASSY 




3- 8 


580 1057000 


YOKE,CRAMPPER 




3t 9 


580 1057100 


MAGNET 




3-10 


580 1 096300 


SPRING(C), PRESSURE 




3-1 1 


5801 167700 


CAP, CENTER 




3-12 


580 1 056900 


RING, CENTER 




3-13 


5801057200 


HOLDER, MAGNET 




3-14 


534 7009800 


PICK UP ASSY 




3-15 


*5801 164700 


SHUTTER 




3-16 


*5801058900 


SHAFT, GUIDE 




3-17 


*580 1 1 76300 


STOPPER (R),PU 




3-18 


*5801059100 


HOLDER (R), SHAFT 




3-19 


*5801 164900 


LOCK ARM,PU 


Refer to pages 38 & 50 


3-20 


*5200265500 


PU POS PCB ASSY 


3-21 


*5801 164800 


BLACKET,LOCK ARM 


!' 


3-22 


*5801059600 


HOLDER, YOKE 




3-23 


*580 1059400 


YOKE(C) 




3-24 


5801078300 


COIL(S) 




3-25 


*580 1097400 


YOKE(B) ASSY 




3-26 


*5801059200 


YOKE (A) 




3-27 


5801078200 


COIL(D) 




3-28 


*5801059000 


HOLDER (F), SHAFT 




3-29 


5801 167800 


RING, GUIDE 




3-30 


5801096200 


SPRING(G), PRES SURE 


*■ 


3-31 


5801 165700 


CLAMPPER 




3-32 


*5801096800 


WASHER, RUBBER 




3-33 


5801 178800 


CRAMPPER(A) ASSY, SUB 


1 


3-34 


*5801271300 


WASHER, THRUST 


/f 


3-35 


*580 0846500 


BUSH, RUBBER 


1 


3-36 


*580 1 08660 1 


SPRINGC A), FLOATING 


1 


3-37 


*5800846700 


SUPPORT, SPRING 


1 


3-38 


*5801086701 


SPRING(B), FLOATING 


1 


3-39 


*5801 164500 


MECA. BASE ASSY 




3-40 


*5200266300 


MAIN PCB ASSY Ul 


33 & 47 ^ 

X 




*5200266310 


MAIN PCB ASSY [USl 


33 & 47 




*5200266320 


MAIN PCB ASSY lEl 


33 & 47 


3-41 


*5801 165400 


ARM, SUB 




3-42 


*580 1 1 76000 


SPR1NG(D),ADJUST 


38 & 50 


3-43 


*5200265700 


CL OP SW PCB ASSY 


3-44 


*5200265600 


CL CL SW PCB ASSY 


38 & 50 1 


3-45 


*5801 165300 


ARM, CRAMP 




3-46 


*5801 165100 


HOLDER ASSY, CRAMP ARM 




3-47 


5801058200 


GEAR(A) 




3-48 


*5801 165500 


SHAFT, CRAMP 


1: 



Parts marked with ^require longer delivery time. | 
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CD-701 



EXPLODED 


VIEW-3 




REF. NO. 


PARTS NO. DESCREPTION REMARKS 


3-49 


5801058302 


GEAR(B) 


3-50 


*5801 165600 


SHAFT, WORM 


3-51 


*5800669800 


WORM ASSY 


3-52 


5800979500 


BELT, LOADING 


3-53 


*5801 165000 


BLACKET, MOTOR 


3-54 


5801 170200 


PULLEY, MOTOR 


3-55 


5370008200 


MOTOR, DC MXN-I3FB09B 


3-56 


*5801 176400 


STOPPER (F),PU 



3-61 


*5780203006 


SCREW, FLAT M3X6 




3-62 


*5780023008 


SCREW, BIND M3X8 (BLK Nl 


1 ) 


3-63 


*5780023006 


SCREW, BIND M3X6 (BLK Ni 


1 ) 


3-64 


*5780022004 


SCREW, BIND M2X4 (BLK Nl 


1 ) 


3-65 


*5785342200 


WASHER,P0L1S. 2.6X5X0.25T 


3-66 


*5780212004 


SCREW, FLAT M2X4 (Nl) 




3-67 


*5785013000 


WASHER, M3 (0.5T) 




3-68 


*5783073006 


SCREW, PAN S-TITE M3X6 




3-69 


*5780003018 


SCREW, BIND M3XI8 




3-70 


*5780002008 


SCREW, BIND M2X8 




3-71 


*5786002500 


E-RING,E-2.5 




3-72 


*5786002000 


E-RlNG,E-2 




3-73 


*5780022603 


SCREW, BIND M2. 6X3 (BLK 


Nl 



Parts marked with ^require longer delivery time. 



Continued from page 23 



EXPLODED 


VIEW-1 




REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCREPTION 


REMARKS 


1-54 


*5783003006 


SCREW, PAN S-TlTE M3X6 




1-55 


*5782013004 


SCREW, HEX. CUP POINT M3X4 




1-56 


At- cr -70 r\ o r\ -rrs r\ o 


r~i at katvo 
owr\c.n , run 1 




1-57 


*5783633010 


SCREW, FLAT P-TITE M3XI0 




1-58 


*5780134008 


SCREW, PAN SEMS-A M4X8 




1-59 


*5783003006 


SCREW, PAN S-TITE M3X6 




1-60 


*5780003008 


SCREW, BIND M3X8 




1-61 


*5780003006 


SCREW, BIND M3X6 




1-62 


*5785123000 


WASHER, LOCK M3 




1-63 


*5781813000 


NUT, M3 




INCLUDED 


ACCESORIES 




REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


REMARKS 



*5700108100 OWNER'S MANUAL Ul 
*5700108200 OWNER'S MANUAL (EXCEPT J1 
A 5350014400 AC CORD ASSY IJ] 

A 5350008000 AC COAD ASSY lUSl 
A 5128088000 AC CORD I El 
*5347009000 ADAPTOR DM KPR-18 [J1 
*5534580000 BELT(C),MINI 
*5801 147400 PLATE, TRANSIT LOCK 



tUShU.S.A. (E1:EUR0PE UltJAPAN 
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RC-701 



EXPLODED VIEW 



REF. NO. 


PART NO. 


DESCRIPTION 


REMARKS 


1 


*5801 162500 


SCREEN (A), COUNTER 




2 


*5801 168200 


FILM (A), COUNTER 




3 


*5801 168 300 


FILM(B), COUNTER 




4 


*5801 162600 


SCREEN (B), COUNTER 




5 


5801 153 300 


DIAL, JOG 




6 


*5801 164100 


DRESS PANEL ASSY 




7 


*5800959700 


BOAD(L),SlDE 




8 


*5800960500 


ANGLE(B),S1DE 




9 


*5800960401 


ANGLE(A),S1DE 




10 


5801066600 


CARD, BUTTON 




1 1 


*5801 163200 


PAD 




12 


*5200264100 


DISPLAY PCS ASSY 


Refer to pages 41 & 52 


13 


*5801 162800 


FRAME, SEARCH DIAL 




14 


*5200264800 


SD PCB ASSY 


45&53 


15 


*5800959800 


B0AD(R),S1'DE 




16 


*5801 163100 


PLATE(B),SH1ELD 




17 


*5200264700 


AUDIO PCB ASSY 


45&53 


18 


*5801 163000 


PLATE (A), SHI ELD 




19 


A 5320052600 


TRANSFORMER, POWER N.USl 






A 5320052700 


TRANSFORMER, POWER tEl 




20 


*5801 162900 


STUD(A) 




21 


*5200264400 


POWER PCB ASSY tJl 


45& 53 




*5200264410 


POWER PCB ASSY [US] 


45 & 53 




*5200264420 


POWER PCB ASSY tEl 


45 & 53 


22 


*5200263900 


CONTROL PCB ASSY 


43&52 


23 


5801034000 


BUTTON (2),1 




24 


5801034100 


BUTTON (2), 2 




25 


5801034200 


BUTTON (2), 3 




26 


5801034300 


BUTTON (2), 4 




27 


5801037100 


BUTTON (D) 




28 


5801036900 


BUTTON (B) 




29 


5801 163900 


BUTTON, STOP 




30 


5801035 500 


BUTTON (3), PLAY 




31 


5801 164000 


BUTTON, PAUSE 




32 


5730031900 


FRAME, BUTTON (WHT) 




33 


5801032400 


BUTTON (l),7 




34 


5801032500 


BUTTON (l),8 




35 


5801032600 


BUTTON (l),9 




36 


5801 163800 


BUTTON, AUTO CUE 




37 


5801032100 


BUTTON (l),4 




38 


5801032200 


BUTTON (l),5 




39 


5801032300 


BUTTON (l),6 




40 


5801 163700 


BUTTON, PITCH 




41 


5801031800 


BUTTON (l),l 




42 


5801031900 


BUTTON (l),2 




43 


5801032000 


BUTTON (l),3 




44 


5801 163600 


BUTTON, INDEX 




45 


5801032700 


BUTTON (l),0 




46 


5801035900 


BUTTON (4),CLR 




47 


5801 163500 


BUTTON, SKIP REV 




48 


5801 16 3400 


BUTTON, SKIP FWD 




49 


*5801 169700 


SEPARATOR 




50 


*5801 175600 


SEPARATOR (B) 




51 


*5200264200 


KEY BOARD PCB ASSY 


41 &52 


52 


*5801 162700 


ANGLE, PCB 




53 


*5200264500 


POWER SW PCB ASSY 


45&53 


54 


5220815300 


1C., ROM 




55 


*5730031700 


HEATS INK(B) 




56 


*5200264600 


POWER 1C PCB ASSY 


45&53 


57 


5800644100 


KNOB(C),VR 





[USliU.S.A. tEl-.EUROPE [JliJAPAN 
Parts marked with ^require longer delivery time 
30 








RC-701/RC-7 



EXPLODED VIEW (RC-701) 

REF. NO. PART NO. DESCRIPTION REMARKS 

j 

58 5800268000 FOOT ! 

59 *5787007100 SUPPORT, PCB RSPLS-6 ! 

60 *5801163300 CHASS 1 S, BOTTOM ! 

61 *5783643008 SCREW, PAN P-TITE M3X8 

62 *5780003006 SCREW, BIND M3X6 ; 

63 *5780143006 SCREW, PAN SEMS-B M3X6 | 

64 *5786618000 BELT,PUSH T-3545-NB 

65 *5783013006 SCREW, PAN S-TITE M3X6 

66 *5780003004 SCREW, BIND M3X4 

67 *5785123000 WASHER, TOOTHED B-TYPE 3MM ; 

68 *5780122610 SCREW,PAN M2.6X10(BLK Nl) 

69 *5780023006 SCREW, B M3X6 Nl BLK ; 

70 *5781814000 NUT,M4 

71 *5785124000 WASHER, LOCK 

72 *5780014008 SCREW,B I ND M4X8(NI ) 

73 *5317003300 NUT 

74 *5730024100 WASHER,M3 

75 *5780004008 SCREW, B1NDM4X8 

76 *5801198500 WASHER 

77 *5730032200 CAP, DUST P DA-25S : 

78 *5730032100 CAP, DUST P DA-15S 



INCLUDED ACCESORIES 

REF. NO. PARTS NO. DESCRIPTION REMARKS 

» A 53 50014400 CORD, AC [J] 

A 5350008000 CORD, AC lUSl 
A 5128088000 CORD, AC [El 
*5347009000 ADAPTOR KPR-18 [J] 

*535051 1600 CABLE, REMOTE KS-8594 

*5700107800 OWNER'S MANUAL tJ] 

*5700107900 OWNER'S MANUAL (EXCEPT J1 

(US1:U.S.A. CE1:EUR0PE (J]:JAPAN 

Parts marked with *requlre longer delivery time. 



EXPLODED 


VIEW (RC-7) 




REF. NO. 


PART NO. 


DESCRIPTION 


REMARKS ^ 


1 


5801066600 


GUARD, BUTTON 




2 


*5801 164400 


PANEL, DRESS 




3 


*5801 168500 


CAP, END R 




4 


*5801 168400 


CAP, END L 




5 


5801 104800 


BUTTON, G 




6 


5801 104900 


BUTTON, W 




7 


5730015000 


BUTTON, TZ-031 1 




8 


5730023900 


BUTTON, TZ-441 1 


i 


9 


5730031900 


FRAME, BUTTON (WHT) 




10 


*5200267200 


REMOTE CONTROL PCB ASSY 


Refer to pages 46 & 53 f 


1 1 


*5801 141900 


CUSION 




12 


*5801 168600 


COVER, BOTTOM 




13 


*5730028800 


FOOT (R) 




21 


*5780022604 


SCREW, BIND M2. 6X4 (BLK Nl) 





Parts marked with *requlre longer delivery time. 
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32 




CD-701 



8. PC BOARDS AND PARTS LISTS 



MAIN PCB ASSY (Ser. No. 40000 and below) 




33 



34 




CD-701 ' CD-701 






i 






MAIN PCB ASSY (Ser. No. higher than 40000) 




35 



36 




CD-701 



MAIN PCB ASSY (Ser. No. 40000 and before) MAIN PCB ASSY (Ser. No. 40000 and before) 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 






*5200266300 


MAIN PCB ASSY [J1 




P408 


5336126800 


PLUG, CONN. 8263-0812 


(WHT) 




*5200266310 


main PCB ASSY [USl 




P409 


5336126500 


PLUG, CONN. 8263-0512 


(WHT) 




*5200266320 


MAIN PCB ASSY [El 




P410 


5336135600 


PLUG, CONN. 8263-0612 


(RED) 




*5200266500 


PU CN PCB ASSY 




P4I 1 


5336145200 


PLUG, CONN. 8263-0212 


(YEL) 




*5210266500 


PU CN PCB 




P4I2 


5336135200 


PLUG, CONN. 8263-0212 


(RED) 




*5210266300 


MAIN PCB 




P413 


5336135300 


PLUG, CONN. 8263-0312 


(RED) 




*5181765000 


JUMPER,P=I5.0 




P414 


5336126600 


PLUG, CONN. 8263-0612 


(WHT) 




*5181769000 


JUMMPER,P=25.0 




P415 


5336243200 


PLUG, CONN. S02B-PH 






*5555590000 


PLATE (A), EARTH 




P4I6 


5336243400 


PLUG, CONN. S04B-PH 






*5332015800 


HOLDER, FUSE (US, El 




P417 


5334043700 


SOCKET, CONN. 32P 




C402 


12907100 


C..CC 50V lOOQPF 5? 




P4I8 


5336300000 


S0CKET,C0NN. 00-8370- 


'207 


C405 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




P419 


5336295900 


SOCKET, CONN. 00-8370- 


091 


C407 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




P420 


5336295800 


SOCKET, CONN. 8370-081 




C408 


5263051723 


C.,CC 50V 0.0033UF J VT 




P421 


5340006600 


HOLDER, WIRE 6P 5062 




C409 


1 29068 1 3 


C.,CC 50V lOPF 5? 




P422 


5336126700 


PLUG, CONN. 8263-0712 


(WHT) 


C412 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




Q401 


5230509100 


TR.,2SB562C 




0428,429 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




Q40 2-404 


5232255620 


TR.,D1G1 . DTCl 14ES 




0435 


12907100 


C.,CC 50V lOOOPF 5? 




Q405 


5231756200 


TR.,2SD882Q/P 




C440 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




Q406 


5230508900 


TR.,2SB772P 




0450,451 


1 2906825 


C.,CC 50V 33PF 5? 




Q407 


5231761900 


TR.,2SD468C 




0467,468 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




Q408 


5230509100 


TR.,2SB562C 




0477-479 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 




Q409 


5231762100 


TR.,2SD773K4 




0508 


1 29068 1 3 


C.,CC 50V lOPF 5? 




Q410 


5230509300 


TR.,2SB733K4 




D40! 


5228010900 


VARI. CAP KV-1260 




Q41 1 


5 23225 5620 


TR.,DIGI . DTCl I4ES 




D402-404 


5228009100 


DIODE, ALLEY DAN40I 




Q412 


5232009600 


FET.,BSI70 




0405,406 


5224015020 


DIODE, ISSI33T-77 




Q413 


5230780920 


TR.,2SC2603F 




0407 


A 52280 10700 


SILICON STACK, SIWB8(A)20 




Q414 


5230509300 


TR.,2SB733K4 




0408 


A 52280 10800 


SILICON STACK, S2VB 10 V870 




R497 


5242121800 


R., ARRAY RYLS-4J103 




0409-413 


52240 1 5020 


DIODE, 1 SSI 33T-77 




R498 


5242121800 


R., ARRAY RYLS-4JI03 




0414,415 


5224016420 


DI0DE,S5688G 




R499 


5242124400 


R., ARRAY RYLS-7J683 




0416 


5224592921 


DIODE, ZENER RD33ESB2 




TPl 


5122354000 


PLUG, CONN. 3022-02AD 




0417 


5224586121 


DIODE, ZENER RD6.8ESB2 




TP2 


5122354000 


PLUG, CONN. 3022-0 2AD 




0418 


5224586921 


DIODE, ZENER RD8.2ESB2 




TP3 


5122354000 


PLUG, CONN. 3022-02AD 




0419,420 


5224016420 


DI0DE,S5688G 




TP4 


5336128600 


PLUG, CONN. 8263-061 1 


(WHT) 


0421 


5224589321 


DIODE, ZENER RD I5ESB2 




U401 


5220433700 


1C.,CXA1081M 




0422 


5224584921 


DIODE, ZENER RD5.IESB2 




U402 


5220433800 


1C.,CXA1082AQ 




0423,424 


5224015020 


DIODE, ISSI33T-77 




U403 


5220062300 


1C.,CXD1 125 




FOl F02 


A 53070 19800 


FUSE,0.4A-250V (USl 




U404 


5220054900 


1C.,CXK5816M-15L 




FOl F02 


A 51 42184000 


FUSE,0.4A-250V lEl 




U405 


5220416200 


IC.,M5218L 




F03 F04 


A 5307020400 


FUSE, IA-250V lUSl 




U406 


5220440700 


1C.,TA7291P 




F03 F04 


A 504 1140000 


FUSE,IA-250V (El 




U407 


5220812400 


1C.,UPD75P108CW- 




L401 


5286033520 


COIL, CHOKE 4.7UH(LAP2T) 




U408 


5220054800 


1C.,TC74HC08P 




L402 


5286036400 


COIL,PLL I.25UH 134-5104-02 




U409 


5220051600 


1C.,TC74HC00P 




L403-408 


14727479 


INDUCTOR, FERRITE BEADS 




U410 


5220043200 


1C.,UPD74HC125C 




P401 


5336313000 


SOCKET, CONN. 5597-20APB 




U41 1 


5220051800 


1C.,TC74HC04P 




P402 


5122362000 


CONNECTOR, M lOP C-l 




U412 


5220065300 


1C.,TC9125BP 




P403 


5332016900 


SOCKET, 1C 64P 




U413 


522006 1 700 


1C.,MC1648 




P404 


5336172900 


PLUG, CONN. 5275-09A 




U414 


5220061600 


1C.,MC10I25 




P405,406 


5336126300 


PLUG,CONN, 8263-03l2(WHT) 




U415 


5220040800 


1C.,TC74HC74P 




P407 


5336126400 


PLUG,CONN, 8263-041 2 (WHT) 




U416 


5220040600 


1C.,TC4053BP 
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CD-701 



main PCB assy (Ser. No. 40000 and before) MAIN PCB ASSY (Ser. No. 40001 and after) 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


U4I7 


5220040600 


IC.,TC4053BP 


U4I8 


5220065500 


1C.,TC74HC595AP 


U4I9 


5220065500 


IC.,TC74HC595AP 


U420 


5220052200 


1C.,TC74HC86P 


U421 


5220052200 


IC.,TC74HC86P 


U422 


5220052200 


1C..TC74HC86P 


U423 


5220054800 


IC.,TC74HC08P 


U424 


5220059900 


1C..TC74HCI64P 


U425 


5220054800 


1C.,TC74HC08P 


U426 


5220057500 


IC..M74HC6004P 


U429 


A 5220435300 


IC..M5F7905L 


U432 


A 5220434800 


IC.,M5F78I2L 


U433 


A 5220435700 


IC.,M5F79I2L 


VRI 


5280021500 


R., TRIMMER 22KB 


VR2 


5280021 100 


R., TRIMMER 4.7KB 


VR3 


5280036500 


R., TRIMMER 22KB 


VR4 


5280036500 


R., TRIMMER 22KB 


VR5 


5280181 102 


R., TRIMMER 1KB 


VR6 


5280036100 


R., TRIMMER 4.7KB 


X40I 


5347012000 


OSC., CERAM 1C CST4 I9MGW 


X402 


5347004100 


OSC., CRYSTAL 8.4672MHZ 



MAIN PCB 


ASSY (Ser. No. 40001 and after) 


ref.no. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200266300 


MAIN PCB ASSY Ul 




*5200266310 


MAIN PCB ASSY lUSl 




*5200266320 


MAIN PCB ASSY lEl 




*5200266500 


PU CN PCB ASSY 




*5210266500 


PU CN PCB 




*5210266301 


MAIN PCB 




*5181765000 


JUMPER, P= 15.0 




*5181 769000 


jUMNl^ER,P=25.0 




*5555590000 


PLATE (A), EARTH 




*5332015800 


HOLDER, FUSE (US, El 


C402 


12907100 


C.,CC 50V lOOOPF 5? 


C405 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C407 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C408 


5263051723 


C.,CC 50V 0.0033UF J YT 


C409 


12906813 


C,,CC 50V lOPF 5? 


C4I2 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C428,429 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C435 


12907100 


C.,CC 50V lOOOPF 5? 


C440 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C450,45l 


1 2906825 


C.,CC 50V 33PF 5? 


C467,468 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C477-479 


129071 12 


C.,CC 16V lOOOOPF 10? 


C508 


12906813 


C.,CC 50V lOPF 5? 


0401 


5228010900 


VARl. CAP KV-1260 


0402-404 


5228009100 


DIODE, ALLEY DAN40I 


0405,406 


5224015020 


DIODE, ISSI33T-77 


0407 


A 52280 10700 


SILICON STACK, SIWB8(A)20 


0408 


A 52280 10800 


SILICON STACK, S2VBI0 V870 


0409-413 


5224015020 


DIODE, ISSI33T-77 


041*4,415 


5224016420 


DI0DE,S5688G 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


D4I6 


5224592921 


DIODE, ZENER RD33ESB2 


D4I7 


5224586121 


DIODE, ZENER RD6.8ESB2 


D4I8 


5224586921 


DIODE, ZENER RD8.2ESB2 


D4I9,420 


5224016420 


D10DE,S5688G 


D42I 


5224589321 


DIODE, ZENER RD I5ESB2 


D422 


5224584921 


DIODE, ZENER RD5.IESB2 


D423,424 


5224015020 


DIODE, 1SS133T-77 


FOl F02 


A 53070 19800 


FUSE,0.4A-250V (USl 


FOI F02 


A5I42I84000 


FUSE,0.4A-250V (El 


F03 F04 


A 5307020400 


FUSE,IA-250V (USl 


F03 F04 


A 5041 140000 


FUSE,IA-250V (El 


L40I 


5286033520 


COIL, CHOKE 4.7UH(LAP2T) 


L402 


5286036400 


C01L,PLL I.25UH 134-5104-02 


L403,404 


14727479 


INDUCTOR, FERRITE BEADS 


P40I 


5336313000 


SOCKET, CONN. 5597-20APB 


P402 


5 1 22362000 


CONNECTOR, M lOP C-l 


P403 


5332016900 


SOCKET, 1C 64P 


P404 


53361 72900 


PLUG, CONN. 5275-09A 


P405,406 


5336126300 


PLUG,CONN. 8263-031 2 (WHT) 


P407 


5336126400 


PLUG, CONN. 8263-04 12 (WHT) 


P408 


5336126800 


PLUG, CONN. 8263-0812 (WHT) 


P409 


5336126500 


PLUG, CONN. 8263-0512 (WHT) 


P410 


5336135600 


PLUG, CONN. 8263-0612 (RED) 


P4I 1 


5336145200 


PLUG, CONN. 8263-0212 (YEL) 


P4I2 


5336135200 


PLUG, CONN. 8263-0212 (RED) 


P4I3 


5336135300 


PLUG, CONN. 8263-0312 (RED) 


P4I4 


5336126600 


PLUG, CONN. 8263-0612 (WHT) 


P4I5 


5336243200 


PLUG, CONN. SQ2B-PH 


P4I6 


5336243400 


PLUG, CONN. S04B-PH 


P4I7 


5334043700 


SOCKET,CONN. 32P 


P4I8 


5336300000 


SOCKET, CONN. 00-8370-207 


P4I9 


5336295900 


SOCKET, CONN. 00-8370-091 


P420 


5336295800 


SOCKET, CONN. 8370-081 


P42I 


5340006600 


HOLDER, WIRE 6P 5062 


P422 


5336126700 


PLUG, CONN. 8263-0712 (WHT) 


DilOT 
1 — / 


5336! 26200 


PLUG, CONN. 8263-0212 (WHT) 


Q40I 


5230509T66 


TR.,2SB562C 


Q402-404 


5232255620 


TR.,DIGI . DTCI I4ES 


Q405 


5231756200 


TR.,2SD8820/P 


Q406 


5230508900 


TR.,2SB772P 


Q407 


5231761900 


TR.,2SD468C 


Q408 


5230509100 


TR.,2SB562C 


Q409 


5231762900 


TR.,2SD774K4 


Q4I0 


5230510000 


TR.,2SB734K4 


Q4I 1 


5232255620 


TR.,DIGI . DTCI I4ES 


Q4I2 


5232009600 


FET.,BSI70 


Q413 


5230780920 


TR.,2SC2603F 


Q4I4 


5230509300 


TR.,2SB733K4 


R497 


5242121800 


R., ARRAY RYLS-4J103 


R498 


5242121800 


R., ARRAY RYLS-4JI03 


R499 


5242124400 


R., ARRAY RYLS-7J683 


TPI 


5122354000 


PLUG, CONN. 3022-02AD 


TP2 


5122354000 


PLUG, CONN. 3022-02AD 


TP3 


5122354000 


PLUG, CONN. 3022-02AD 


TP4 


5336128600 


PLUG, CONN. 8263-061 1 (WHT) 



[USliU.S.A. [El -.EUROPE Ul: JAPAN 



Parts marked with ^require longer delivery time. 



48 






,1 <r '< 

















MAIN PCB ASSY (Ser. No. 40001 and after) 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


U40I 


5220433700 


1C,,CXA1081M 


U402 


5220433800 


1C.,CXA1082AQ 


U403 


5220062300 


1C.,CXD1 125 


U404 


5220054900 


IC.,CXK58I6M-I5L 


U405 


5220416200 


1C.,M5218L 


U406 


5220440700 


1C.,TA729IP 


U407 


5220812400 


IC.,UPD75PI08CW- 


U408 


5220054800 


1C.,TC74HC08P 


.U409 


5220051600 


1C.,TC74HC00P 


U4I0 


5220043200 


1C.,UPD74HC125C 


U4I ! 


5220051800 


IC..TC74HC04P 


U4I2 


5220065300 


IC.,TC9125BP 


U4I3 


5220061700 


IC.,MC1648 


U414 


5220061600 


IC.,MCI0I25 


U4I5 


5220040800 


1C.,TC74HC74P 


U4I6 


5220040600 


IC.,TC4053BP 


U4I7 


5220040600 


IC.,TC4053BP 


U418 


5220065500 


IC.,TC74HC595AP 


U419 


5220065500 


1C.,TC74HC595AP 


U420 


5220052200 


1C,,TC74HC86P 


U42I 


5220052200 


1C.,TC74HC86P 


U422 


5220052200 


IC.,TC74HC86P 


U423 


5220054800 


IC.,TC74HC08P 


U424 


5220059900 


1C.,TC74HC164P 


U425 


5220054800 


1C.,TC74HC08P 


U426 


5220057500 


IC.,M74HC6004P 


U429 


A 5220435300 


1C.,M5F7905L 


U432 


A 5220434800 


1C.,M5F78I2L 


U433 


A 5220435700 


1C.,M5F791 2L 


VRl 


5280021500 


R,, TRIMMER 22KB 


VR2 


5280021 100 


R., TRIMMER 4.7KB 


VR3 


5280036500 


R., TRIMMER 22KB 


VR4 


5280036500 


R., TRIMMER 22KB 


VR5 


5280181 102 


R., TRIMMER 1KB 


VR6 


5280036100 


R., TRIMMER 4,7KB 


X40I 


5347012000 


OSC • , CERAM j C CST 4 1 9MGW 


X402 


5347004100 


OSC., CRYSTAL 8.4672MHZ 



AUDIO PCB ASSY 



REF. NO, 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 






*5200267000 

*5210267001 

*5801061800 

*5555590000 

*5336126200 


AUDIO PCB ASSY 
AUDIO PCB 
PLATE (C), EARTH 
PL ATE (A), EARTH 
PLUG, CONN. 8263-0212 


(WHT) 




*5336135200 
*5336126300 
*5336135300 
*5181 767000 
*5334042400 


PLUG, CONN. 8263-0212 
PLUG,CONN. 8263-0312 
PLUG,C0NN. 8263-0312 
JUMNPER,P=20.0 
SOCKET, CONN. 2P DSPOl 


(RED) 

(WHT) 

(RED) 


0051-054 

0055 

01 lO-l 13 
0210-213 


*5334045100 
5 224595000 
5224015020 
5224015020 
5224015020 


PLUG, CONN. 3P DSP03-003 
DIODE, ZENER HZ4CLL 
DIODE, ISSI33T-77 
DIODE, 1SS133T-77 
DIODE, 1SS133T-77 



Parts marked with *requlre longer delivery time. 



AUDIO PCB ASSY 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


0053 


5145082000 


TR.,2SC-2060Q 


OI01-104 


5232009420 


FET.,2SK241Y TPE4 VT 


QI07-I 1 1 


5232009420 


FET,,2SK241Y TPE4 VT 


01 13-1 15 


5232009420 


FET,,2SK24IY TPE4 VT 


0121,221 


5231762520 


TR.,2SD1915TA 


0122,222 


5145082000 


TR.,2SC-2060Q 


0123,223 


5 1 45084000 


TR.,2SA-934Q 


0124,224 


5145082000 


TR.,2SC-2060Q 


0125.225 


5145084000 


TR.,2SA-934Q 


0126,226 


5231762520 


TR.,2SDI9I5TA 


0201-204 


5232009420 


FET.,2SK241Y TPE4 VT 


0207-21 1 


5232009420 


FET.,2SK241Y TPE4 VT 


0213-215 


5232009420 


FET.,2SK241Y TPE4 VT 


R131,231 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K 


R1 32,232 


5241459620 


R., METAL FILM 3.9K 


R133,233 


5241458620 


R., METAL FILM 1 ,5K 


R134,234 


5241459420 


R., METAL FILM 3.3K 


R135,235 


5241065120 


R., METAL FILM 1 .6K 


R136,236 


5241458020 


R., METAL FILM 820 OHM 


R137,237 


5241459120 


R., METAL FILM 2.4K 


R 138, 238 


5241458320 


R., METAL FILM I.IK 


R139,239 


5241457420 


R., METAL FILM 470 OHM 


R140,240 


5241464620 


R., METAL FILM 470K 


R14I ,241 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K 


R 142,242 


5241460620 


R., METAL FILM lOK 


RI43,243 


5241455820 


R., METAL FILM 100 OHM 


RI44,244 


5241062220 


R., METAL FILM 100 OHM 


R145,245 


5241062220 


R., METAL FILM 100 OHM 


R146,246 


5241463020 


R., METAL FILM lOOK 


R147,247 


5241463020 


R., METAL FILM lOOK 


R 160, 260 


5241464820 


R., METAL FILM 560K 


R16l,261 


5241464220 


R., METAL FILM 330K 


R162,262 


5241465420 


R., METAL FILM 1 .OM 


R165,265 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K 


R166,266 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K . 


R167,267 


5241453420 


R., METAL FILM 10 OHM 


R168,268 


5241453420 


R., METAL FILM 10 OHM 


R169,269 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K 


R 170, 270 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K 


RI71,27I 


5241453420 


R., METAL FILM 10 OHM 


R 172, 272 


5241453420 


R., METAL FILM 10 OHM 


RB051 


52421 19200 


R., ARRAY RMLS-4J223 


RBIOI ,201 


52421 17800 


R., ARRAY RMN Z8I78 


RLI0I,20! 


529001 1800 


RELAY, 12V G2VN234P 


U051 • 


5220057800 


IC.,UPD65024 


U052,054 


5232 2556 20 


TR.,D1GI . DTCl I4ES 


U053 


5220063600 


1C.,DIG1 . CXDI 162 


U055,056 


5232255620 


TR.,D1G1 , DTCl 14ES 


U057,058 


5232254720 


TR.,D1G1 . DTAl 14ES 


U059 


5232254720 


TR.,DIG1 . DTAl I4ES 


U060 


5232254720 


TR.,DIGI. DTAl I4ES 


UI03,203 


5220049900 


IC.,PCM-54HP 


U104,204 


5220416800 


IC.,NJM0720DE 


UI05,205 


5220433500 


IC.,NJM5532DD 


UI06,206 


5220433500 


IC.,NJM5532DD 


UI07,207 


5220431900 


IC.,NJM5532SD 


VRI0I,20I 


5280216400 


R., TRIMMER 100KB 


VRl 02, 202 


5280021600 


R., TRIMMER 33KB 


VRI03,203 


5280216100 


R., TRIMMER lOKB | 
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CD-701 



POWER SW 


PCS ASSY 




REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


*5200266800 
*5200266800 
*5210266800 
A*53320 19600 
COI A 5267703800 


POWER SW PCB ASSY 
POWER SW PCB ASSY 
POWER SW PCB 
SOCKET, AC 3P WCF1061B 
C., SPARK KIL. 4700PF 400V 


C02 A 5267703800 

C03 A 5267703800 

LOI A 5292806300 


C., SPARK KIL. 4700PF 400V 
C., SPARK KIL. 4700PF 400V 
FILTER, NOISE FK0B16MH13 


MECHA PCS ASSY 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


0301,302 


*5200266700 

*5210266700 

*5181763000 

*5181761000 

5224015020 


MECHA PCB ASSY 
MECHA PCB 
JUMPER,P=10.0 
JUMPER, P=5.0 
DIODE, ISS133T-77 


0303 

P301 

P302 

P303 

P304 


5224586121 
5336127000 
5336 1 37200 
5336126300 
5336126200 


DIODE, ZENER RD6.8ESB2 
PLUG, CONN. 8263-1012CWHT) 
PLUG, CONN. 8263-021 2 (BLK) 
PLUG, CONN. 8263-031 2 (WHT) 
PLUG, CONN. 8263-021 2 (WHT) 


P305 

P306 

P307 

Q30 1,303 
Q302,304 


5336135200 
5340006800 
5336145200 
523 1 756200 
5230508900 


PLUG, CONN. 8263-02 12 (RED) 
H0LDER,W1RE 8P 5062 
PLUG,C0NN. 8263-02 12(YEL) 
TR.,2S0882Q/P 
TR.,2SB772P 


Q305 

U30 1,302 

U303 

VR301 


5232254720 

5220416200 

5220440700 

5280021000 


TR.,D1GI. DTAI 14ES 

IC.,M52I8L 

IC.,TA729IP 

R., TRIMMER 3.3KB 


O.OUT PCS ASSY 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


L351 

P351 

P352 


*5200266900 
*5210266900 
5320046300 
53305 1 2700 
5334045400 


D.OUT PCB ASSY 
D.OUT PCB 

TRANS, PLL TCI 027-04 
JUCK,PIN IP YKBl 1-0400 
S0CKET,D1N 8P YKF5 1-5001 


P353 

U35I 


5336298800 

5220057500 


SOCKET, CONN. 00-8370-087 
1C.,M74HC6004P 


PU POS PCB ASSY 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200265500 

*5210265500 

*5228014100 

*5181761000 


PU POS PCB ASSY 
PU POS PCB 

PHOTO 1 NTERRUPTER , GP 1 A5 1 HR 
JUMPER, P=5.0 



a OP SW PC8 ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


S302 


*5200265700 

*5210265700 

5300912500 


CL OP SW PCB ASSY 

CL OP SW PCB 

SW., SLIDE 1-2 SCLIOIS 



HS PCB ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200266400 


HS PCB ASSY 




*5210266400 


HS PCB 


U427 


5220434400 


IC.,M5F7805L 


U428 


5220434400 


IC.,M5F7805L 



HS2 PCB ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200271 100 


HS2 PCB ASSY 




*5210271 100 


HS2 PCB 


U430 


5220434900 


1C.,M5F7815L 


U43I 


5220435800 


IC.,M5F7915L 



TR CL SW PCB ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


S303 


*5200265800 

*5210265800 

5301456800 


TR CL SW PCB ASSY 

TR CL SW PCB 

SW., MICRO SS-5GL13-FD 



TR ST PCB ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200271000 


TR ST PCB ASSY 




*5210271000 


TR ST PCB 


S305 


5300912500 


SW., SLIDE 1-2 SCLIOIS 



a CL SW PCB ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200265600 


CL CL SW PCB ASSY 




*5210265600 


CL CL SW PCB 


S301 


5301456500 


SW., MICRO SSOl-GLFD 



Parts marked with ^require longer delivery time. 



50 














f w 1/ nwfw 











TR OP SW PCB ASSY KEY PCS ASSY 



REF. NO. 


PARTS NO* 


DESCRIPTION 


S304 


*5200265900 

*5210265900 

5301456500 


TR OP SW PCB ASSY 

TR OP SW PCB 

SW. .MICRO SSOI-GLFD 


TR MOTOR PCB ASSY 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200266000 

*5210266000 


TR MOTOR PCB ASSY 
TR MOTOR PCB 


DISPUY PCB ASSY 


ref.no. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200265100 
*5210265100 
*5801071 100 
*5334063900 
*5340006900 


DISPLAY PCB ASSY 
DISPLAY PCB 
CUSION.FL 
PLUG, CONN. I5P 
HOLDER.WIRE 9P 5062 


0631 


*5340008000 

*5340006800 

*5340007500 

*5332016900 

5224587221 


HOLDER .WIRE 20P 5062 
HOLDER.WIRE 8P 5062 
HOLDER.WIRE 5P 5062 
SOCKET, 1C. 64P 
DIODE, ZENER RD9.IESBI 


FL63I 

RB63I 

U63I 

U632 

U633 


5347009100 

5242123100 

5220815600 

5220812400 

5232255620 


TUBE.FL FIPlOYMB 
R., ARRAY RYLS-6J223 
IC..UPD75206CW-XXX 
IC..UPD75PI08CW- 
TR..DIGI . DTCI I4ES 


XT63 1,632 


5347012000 


OSC . , CERAM 1C CST4 , 1 9MGW 


RAM PCB ASSY 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


D68I 

P635-638 

Q68I 


*5200265200 

*5210265200 

5224581721 

5334065600 

5230018920 


RAM PCB ASSY 
RAM PCB 

DIODE, ZENER RD2.0ESB2 
PLUG, CONN. 8P 
TR..2SAI 1 I5F 


Q682 

U68I 

U682 


5230780920 

5220054900 

5220043200 


TR.,2SC2603F 

IC.,CXK58I6M-I5L 

IC.,UPD74HCI25C 



REF. NO. PARTS NO. DESCRIPTION 


C601 C602 


5200265000 
5210265000 
5801 162400 
5334050000 
1 2907088 


KEY PCB ASSY 
KEY PCB 
SPACER, LED 

SOCKET,CONN. 5P TYC-BX- 
C.,I00PF/50V 5 % 


D60 1-604 
D605 D606 
SW60I SW602 
SW606 
U601 


5224015020 
522501 1700 
5302101800 
5302101800 
5220810400 


DIODE, ISSI33T-77 
LED,SLH34VRC3 (RED) 
SW.,TACT KHH 15906 
SW.,TACT KHH 15906 
IC.,UPD7566CS 


U602 U603 
U604 U605 
U606 
XT60I 


5232255620 

5232255620 

5232255620 

5347012100 


TR.,D1G1. DTCI I4ES 
TR.,D1G1. DTCII4ES 
TR.,D1G1 . DTCI I4ES 
OSC., CERAMIC CSB700AB 



D SUB PCB ASSY 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200265300 


D SUB PCB ASSY 




*5210265300 


D SUB PCB 




*5334061 100 


S0CKET,C0NN. 25P 




*5336299500 


SOCKET, CONN. 00-8370-157 




*5336295600 


SOCKET, CONN. 8370-061 


HP701 


5330009000 


JACK,P1N 3P PHONE 


Q70 1,702 


5230780920 


TR.,2SC2603F 


R709,7I6 


5241461020 


R. .METAL FILM I5K 


R710,7I5 


5241459820 


R., METAL FILM 4.7K 


R71 1,713 


5241460720 


R., METAL FILM 1 IK 


R712,7I4 


5241461420 


R., METAL FILM 22K 


R717,718 


5241063220 


R., METAL FILM 270 OHM 


RB701 


5242127200 


R., ARRAY RMLS-4J133 


RB702 


52421 18400 


R., ARRAY RMLS 4JI03 


SW70I 


5302108300 


SW,DIP 6P-JKS3I21-0106 


U70I ,702 


5220065100 


IC.,MCI488M 


U703,704 


5220065200 


IC.,MCI489M 


U710 


5220427900 


IC.,M52I6L 



DISPLAY PCB ASSY 



REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200264100 


DISPLAY PCB ASSY 




*5210264100 


DISPLAY PCB 


ClOl-104 


129071 13 


C.,CC 25V 22000PF Z 


DIOI 


5225022700 


LED GL9D040 


DI02 


5225018800 


LED,GL7D201 


D103, 104 


5225022800 


LED GL9D03D 


D105, 106 


5225018800 


LED,GL7D201 


D107, 108 


5225018600 


LED,LT9002D(RED) 


DI09, 1 10 


5225022800 


LED GL9D03D 


Dll 1,1 12 


5225022600 


LED GL3LR8 



Parts marked with ^require longer delivery time. 
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RC-7D1 



DISPLAY PCS ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


01 13 


5225022700 


LED GL9D040 


Dl 14 


5225018800 


LED,GL7D20I 


Dl 15,116 


5225022800 


LED GL9D03D 


Dl 17-1 19 


5225018800 


LED,GL7D201 


0120,121 


5225018600 


LED,LT9002D(RED) 


0122,123 


5225022800 


LED GL9D03D 


0124,125 


5225022600 


LED GL3LR8 


U101-I04 


5220012100 


1C.,HD74LS247P 


KEY BOARD PCB ASSY 


REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200264200 


KEY BOARD PCB ASSY 




*5210264200 


KEY BOARD PCB 




*5801 157900 


SPACER, LED L=2.5 


C20 1-204 


129071 13 


C.,CC 25V 22000PF Z 


0205 


5225023100 


LED,LD-701YY 


0206 


5225023200 


LED,LD-701DU 


0207 


5225023000 


LED,LD-701MG 


0208 


5225022900 


LED,LD-70IVR 


0209 


5225023 1 00 


LED,LD-701YY 


0210 


5225023200 


LED,LD-701DU 


021 1 


5225023000 


LED,LD-70IMG 


0212 


5225022900 


LED,LD-701VR 


0213 


5225023100 


LED,LD-7Q1YY 


0214 


5225023200 


LED,LD-70IDU 


0215 


5225023000 


LED,LD-701MG 


0216 


5225022900 


LED,LD-701VR 


0217 


5225023100 


LED,LD-701YY 


0218 


5225023200 


LED,LD-70IDU 


0219 


5225023000 


LED,LD-701MG 


0220 


5225022900 


LED,LD-70IVR 


0227-234 


5225022600 


LED,GL3LR8 


0240-272 


5224015000 


DIODE, ISS133 


Q201-216 


5230019000 


TR.,2SA933SLN 


S200-21 1 


5302106100 


SW.,TACT TRl-OI 


S212 


5302105700 


SW.,TACT TR-01L2 


S213 


5302106100 


SW.,TACT TRl-01 


S2I4 


5302105700 


SW.,TACT TR-0IL2 


S215 S2I6 


5302106100 


SW.,TACT TRl-01 


S2 17-220 


5302105700 


SW.,TACT TR-01L2 


S221 S222 


5302106100 


SW.,TACT TRl-01 


S2 23-231 


5302105700 


SW.,TACT TR-01L2 


S232 


5302106100 


SW.,TACT TRl-01 


U20I U202 


5220055900 


1C.,TC74HC138P 


U203 U204 


522005 1 400 


IC.,M74LS641P 



CONTROL PCB ASSY 



REF.NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 


C40 1 -424 


*5200263900 
*5210263900 
*5220074000 
*5332013600 
129071 13 


CONTROL PCB ASSY 
CONTROL PCB 
1C.,MBM27C256A-20CZ 
SOCKET, 1C 28P C46 
C.,CC 25V 22000PF Z 


C426 


129071 13 


C.,CC 25V 22000PF Z 


C432,433 


12907092 


C.,CC 50V 220PF 'if, 


C434 


129071 13 


C, CC 25V 22000PF Z 


C4 40-4 49 


129071 13 


C, CC 25V 22000PF Z 


C455-46I 


129071 13 


C, CC 25V 22000PF Z 


C470-497 


1 2907088 


C.,CC 50V lOOPF 5? 


0401 


52 24583221 


DIODE, ZENER RD3.3ESB2 


0402-406 


5224015020 


DIODE, ISS133T-77 


J40 1-404 


5334061 100 


SOCKET, CONN. 25P 


P40I 


5336127200 


PLUG, CONN. 8263-1 21 2CWHT) 


P402 


5336126700 


PLUG,CONN. 8263-071 2 (WHT) 


P403 


5336126300 


PLUG,CONN. 8263-03 I2(WHT) 


P404 


5334061500 


PLUG,CONN. 60P 


0401 


5230018920 


TR.,2SA1 1 I5F 


0402 


5230780920 


TR.,2SC2603F 


U40I 


5220815400 


1C.,HD64180R1P6 


U402 


5220815300 


1C., ROM 


U403 


5220074100 


1C.,MB8464-I5LL-P-G 


U404,405 


5220805800 


lC.,M5L8279P-5 


U406,407 


5220815900 


IC.,M5M82C55AP-2 


U408 


5220055900 


1C.,TC74HC138P 


U409 


5220052300 


1C.,TC74HC139P 


U410 


5220052000 


1C.,TC74HC32P 


U4I 1 


5220040800 


1C.,TC74HC74P 


U4I2-4I4 


5220051900 


IC.,TC74HCI4P 


U4I5,416 


5 22005 2500 


1C.,TC74HC192P 


U417 


5220064600 


1C.,TC74HC374AP 


U418,419 


5220064700 


1C.,TC74HC125AP 


U420 


5220055900 


1C.,TC74HCI38P 


U42 1-424. 


5220052700 


IC.,TC74HC245P 


U425 


5220430600 


IC.,M51953BL 


U426 


5220017200 


IC.,HD14069UBP 


U427 


5232252020 


TR.,DIG. 2SC3400 


U428-430 


6048661000 


IC.,M54517P 


U440-444 


5220054100 


1C.,MCI488 


U445-45 1 


5220054200 


1C.,MC1489 


U455-461 


5242126600 


R., ARRAY RMLS4 472J 


U470 


52421 1 1300 


R., ARRAY I0KX4 


U47I 


52421 11500 


R,, ARRAY 10KX6 


U472 


52421 18900 


R., ARRAY RMLS 8J223 


U473,474 


52421 1 1500 


R-, ARRAY I0KX6 


U475-478 


52421 1 1300 


R., ARRAY I0KX4 


X40I 


534701 1900 


OSC., CRYSTAL I2.288MHZ 
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KUVm/KUV 



AUDIO PCS ASSY 



ref.no. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200264700 


AUDIO PCB ASSY 




*52 10264701 


AUDIO PCB 




*5730028600 


HEAT SINK, ICI625ST 




*5780003008 


SCREW,BIND M3X8 




*5780003006 


SCREW, BIND M3X6 


B3 


5730018100 


CL IP, COATING CP- IS 


D506 


5224539201 


DIODE, ZENER RD3.6EBI FR 


D507-51 1 


5224017120 


DIODE, 1 SR 139-200 T-31 


J505 


5334061200 


SOCKET, CONN. 5P 


J509 


5330009000 


JACK,PIN 3P PHONE 


J5!0 


5334061 100 


SOCKET, CONN. 25P 


K50! 


5290010600 


RELAY, 12V MR62-I2S 


K502-509 


13203530 


RERAY, 5 V (RA5W-K) 


P504 


5336128600 


PLUG,CONN. 8263-061 1 (WHT) 


0512-515 


5224017120 


DIODE, 1 SR 139-200 T-31 


R534 


5282412000 


VR.,20KAX2 IS2UVR AD5/AD7 


R535.536 A524I 1821 10 


R., INCOMB. IW 2.2 OHM J 


S50I 


5302106300 


SW.,TACT SKHHLM 


S502 


5302108400 


SW,D1P 2P 


U5 16-519 


5232252220 


TR.,D1GI. 2SC3402 


U520 U52I 


5220426700 


IC.,UPC1238V 


U522 


5232252220 


TR.,DIGI. 2SC3402 


U523 


5232256500 


TR.,DIGI. 2SAI527 


U525 


A 5220432500 


1C.,M5F78MI2L 


U526 


A 5220433200 


1C.,M5F79MI2L 


U527-530 


5232256500 


TR.,D1GI. 2SAI527 


W51 4-552 


52421 17500 


JUMPER, JPW-L 10 


W553-556 


5181761000 


JUMPER, P=5.0 


POWER PCB ASSY 


REF. NO. 


PARTS NO. 


DESCRIPTION 




*5200264400 


POWER PCB ASSY IJl 




*52002644 1 0 


POWER PCB ASSY lUSl 




*S7009#^.4420 


POWFP prR a<^<;y fFl 




5210264400 


POWER PCB 




5142087000 


HOLDER, FUSE; PCB IE) 


Bl .2 


5730018100 


CLIP, COATING CP-IS 


C5 13-5 15 A 5267703800 


SPARK KIL. 4700PF 400V M 


0501 


5224017120 


DIODE, 1 SR 139-200 T-31 


0502 


A 5228010800 


SILICON STACK, S2VB 10 


0503 


A 52280 10700 


SILICON STACK, SIWB8(A)20 


0504 


A 5 1 43309000 


SILIC0M.STACK,3D4B4I 


D505 


A 5228010800 


SILICON STACK, S2VB 10 


F50,502 


A 5041 140000 


FUSE,IA-250V (T) lEl 


F503 


A 5142188000 


FUSE, 1 .6A-250V (T) lEl 


F504.505 


A 5142088000 


FUSE, MINI. 250WATA-I70 IE! 


P50I 


5336172900 


PLUG, CONN. 5275-09A 


P503 


5336127100 


PLUG,CONN. 8263-1 1 I2(WHT) 


U501 


5220065000 


IC.,D1GI. M51958BL 


W506-510 


5181763000 


JUMPER, P=I0.0 


W51 1,512 


52421 17500 


JUMPER, JPW-L 10 



(USltU.S.A. [E1:EUR0PE UltJAPAN 



POWER SW PCB ASSY 



REF. NO. PARTS NO. DESCRIPTION 



*5200264500 
*5210264500 
C50I-503A 5267703800 
J50I A 5332019600 

L50 1 A 5292806300 



POWER SW PCB ASSY 
POWER SW PCB 
SPARK KIL.4700PF 400V M 
SOCKET, AC 3P WCFI06IB 
FILTER, NOISE FKOBI6MHI3 



S501 A 5302108100 SW, SEESAW SDDTA I -A-2 



POWER 1C PCB ASSY 



REF. NO. PARTS NO. 


DESCRIPTION 


*5200264600 


POWER 1C PCB ASSY 


*5210264600 


POWER 1C PCB 


*5780003006 


SCREW,BIND M3X6 


U502,503A 5220432100 


IC.,M5F78M05L 


W513 5242117500 


JUMPER, JPW-L 10 



SD PCB ASSY 



REF. NO. PARTS NO. 


DESCRIPTION 


5200264800 


SD PCB ASSY 


5210264800 


SD PCB 


534701 1400 


ENCODER, EC24B75B 



REMOTE PCB ASSY 



REF. NO. 


PART NO. 


DESCRIPTION 


DlOl-108 


*5200267200 
*5210267200 
*535051 1300 
*5801 141800 
5224015020 


REMOTE CONTROL PCB ASSY 
REMOTE CONTROL PCB 
CODE,DIN CONN. 8P 
SPACER, LED 
DIODE, 1 SSI 33T-77 


D109,l 10 
Dill 

SlOl-105 

SI06 

SI07,I08 


522501 1700 
522501 1800 
5302104400 
5302103700 
5302104400 


LED,SLH34VRC3 (RED) 
LED,SLH34MC3 (GRN) 
SW.,TACT SKHCAA 
SW.,TACT TM-I 
SW.,TACT SKHCAA 


S109, 1 10 
Sll 1-127 
S129-I32 
UlOl 
UI02 


5302103700 

5302104400 

5302104400 

5220810400 

5220052400 


SW.,TACT TM-I 
SW.,TACT SKHCAA 
SW.,TACT SKHCAA 
IC.,UPD7566CS 
IC.,TC74HC165P 


UI03 

UI04-I06 

U107 

WlOI-105 

XlOl 


5220440500 

5232255620 

5220057500 

5181763000 

5347006500 


IC.,M51954BL 
TR.,DIGI . DTCl I4ES 
IC.,M74HC6004P 
JUMPER, P=I0.0 
OSC,CERAMOC 



Parts marked with *requ!re longer delivery time. 
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SCHEMATIC DIAGRAM CD"701 RAM BUFFER, D OUT PCB 
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CD-701 COMPACT DISC PLAYER 









SCHEMATIC DIAGRAM CD"701 KEY PCB, RAM PCB, D SUB PCB 
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SCHEMATIC DIAGRAM CD“701 AUDIO PCB 
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SCHEMATIC DIAGRAM CD-701 MECHA PCB, MAIN PCB (2/2) and OTHERS 
^ 2 ^ 3 ^ 4 
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SCHEMATIC DIAGRAM RC"701 KEYBOARD PCB, DISPLAY PCB 




(DZOI-vOZO^) . within SW 
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SCHEMATIC DIAGRAM CD-701 MAIN (1/2) PCB 
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MAIN PCB (1/2) 
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SCHEMATIC DIAGRAM RC-701 AUDIO, POWER SW, POWER IC PCB /RC-7 REMO CON PCB 
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